โร ง ไฟ ฟ้า ท ด แท น 
โร ง ไฟ ฟ้า พ ร ะ น ค ร ใต ้ 


ร ะ ชะ ท ี ่ 1 





Q ต ํ า บ ล บ า ง โป ร อ อ ํ า เภ อ เม ื อ ง ส ม ุ ท ร ป ร า ก า ร จ ้ อ ห ว ั ด ส ม ุ ท ธ ป ร า ก า ร 














ค ว า ม เป ็ น ม า 
1 ล ะ เห ต ุ พ ล ค ว า ม จ ํ า เป ็ น 


ค ณ ณ ฤ ญ ฤ ญ ฝุ ลู ุ ณา 


โค ร ง ก า ร พ ั ฒ น า โร ง ไฟ ฟ้า ท ด แท น โร ง ไฟ ฟ้า พ ร ะ น ค ร ใต ้ 
ร ะ ย ะ ท ี ่ 1 เป ็ น โค ร ง ก า ร ก ่ อ ส ร ้ า ง โร ง ไฟ ฟ้า พ ล ั ง ค ว า ม ร ้ อ น ร ่ ว ม เพ ื ่ อ 
ท ด แท น ก ํ า ล ั ง ก า ร ผล ิ ต ท ี ่ ห า ย ไป ขอ ง โร ง ไฟ ฟ้า พ ล ั ง ค ว า ม ร ้ อ น พ ร ะ น ค ร ใต ้ 
เค ร ื ่ อ ง ท ี ่ 1-5 เพ ื ่ อ ส น อ ง ค ว า ม ต ้ อ ง ก า ร ใช ้ ไฟ ฟ้า ขอ ง ป ร ะ เท ศ แ ล ะ 
ร ั ก ษา ค ว า ม ม ั ่ น ค ง ขอ ง ร ะ บ บ ไฟ ฟ้า ต า ม แผ น ก ํ า ล ั ง ผล ิ ต ไฟ ฟ้า ขอ ง 
ป ร ะ เท ศ ไ ท ย พ . ศ . 2558-2579 (90 2015) ซึ ่ ง ก า ร ไฟ ฟ้า ฝ่า ย ผล ิ ต 
แห ่ ง ป ร ะ เท ศ ไ ท ย (ก ฟ ผ .) ได ้ ด ํ า เน ิ น ก า ร ศึ ก ษา ค ว า ม เห ม า ะ ส ม โค ร ง ก า ร 
พ ร ้ อ ม ก ั บ ก า ร ศึ ก ษา ผล ก ร ะ ท บ ส ิ ่ ง แว ด ล ้ อ ม แล ะ ได ้ ร ั บ ค ว า ม เห ็ น ชอบ 





ร า ย ง า น ก า ร ว ิ เค ร า ะ ห ์ ผล ก ร ะ ท บ ท า ง ส ิ ่ ง แว ด ล ้ อ ม แล ะ ส ุ ข ภ า พ 
(Environment and Health Impact Assessment: EHIA) จ า ก 
ค ณะ ก ร ร ม ก า ร ส ิ ่ ง แว ด ล ้ อ ม แห ่ ง ชา ต ิ (ก ก . ว ล .) แล ะ ได ้ ร ั บ ก า ร อ น ุ ม ั ต ิ 
ก า ร ก ่ อ ส ร ้ า ง จ า ก ค ณะ ร ั ฐ ม น ต ร ี เม ื ่ อ ว ั น ท ี ่ 11 ต ุ ล า ค ม 2559 จ า ก น ั ้ น 
ก ฟ ผ . ได ้ ล ง น า ม ส ั ญ ญ า จ ้ า ง ก ่ อ ส ร ้ า ง โร ง ไฟ ฟ้า ก ั บ ผู ้ ร ั บ จ ้ า ง เม ื ่ อ ว ั น ท ี ่ 
6 ม ี น า ค ม 2560 โด ย ม ี ก ํ า ห น ด จ ่ า ย ไฟ ฟ้า เข ้ า ร ะ บ บ เช ิ ง พ า ณิ ช ย ์ ใน 
เด ื อ น ธั น ว า ค ม พ . ศ . 2562 



































ทะ 8 
พ ื ้ น ท ี ่ ต ั ้ ง โค ร ง ก า ร 





โค ร ง ก า ร พ ั ฒ น า โร ง ไฟ ฟ้า ท ด แท น โร ง ไฟ ฟ้า พ ร ะ น ค ร ใต ้ ร ะ ย ะ 
ที ่ 1 ต ั ้ ง อ ย ู ่ ท ี ่ ต ํ า บ ล บ า ง โป ร ง อ ํ า เภ อ เม ื อ ง ส ม ุ ท ร ป ร า ก า ร จ ั ง ห ว ั ด 
ส ม ุ ท ร ป ร า ก า ร โด ย อ ย ู ่ ภา ย ใน พ ื ้ น ท ี ่ โร ง ไฟ ฟ้า พ ร ะ น ค ร ใต ้ ซึ ่ ง ม ี พ ื ้ น ท ี ่ 
ร ว ม ท ั ้ ง ห ม ด 314 ไร ่ จ ั ด แบ ่ ง เป ็ น พ ื ้ น ท ี ่ โค ร ง ก า ร พ ั ฒ น า โร ง ไฟ ฟ้า 
' ท ด แท น โร ง ไฟ ฟ้า พ ร ะ น ค ร ไต ้ ร ะ ย ะ ท ี ่ 1 ป ร ะ ม า ณ 36 ไร ่ 
1 บ ต ต ิ ด ต ่ อ ใก ล ้ เค ี ย ง 
จ ร ด ค ล อ ง บ า ง ผ้า ย แล ะ บ ้ า น บ า ง ผ้า ย 


เข ต พ ื ้ น ท ี ่ เท ศ บ า ล ต ํ า บ ล ส ํ า โร ง ใต ้ 


จ ร ต แม น ํ า เจ า พ ร ะ ย า 


จ ร ด บ ้ า น บ า ง โป ร ง เข ต พ ื ้ น ท ี ่ อ บ ต . บ า ง โป ร ง 
จ ร ด แม ่ น ้ า เจ ้ า พ ร ะ ย า แล ะ ค ล อ ง บ า ง ผ้า ย 





ล ั ก ษ ณ ะ โร ง ไฟ ฟ้า ชล ะ ก ํ า ล ั ง พ ล ิ ต 





ป ร ะ เภ ท โร ง ไฟ ฟ้า พ ล ั ง ค ว า ม ร ้ อ น ร ่ ว ม แบ บ แก น เพ ล า 
เด ี ย ว (Single Shaft Combined Cycle) 


ก ํ า ล ั ว พ ล ิ ต ต ิ ด ต ั ้ ว 1.261.8 เม ก ะ ว ั ต ต ์ 
เช ื ้ อ พ ล ิ ว ก ๊ า ช ธร ร ม ชา ต ิ / น ้ า ม ั น ต ี เซ ล 
ความ ต ้ อ ง ก า ร ใช ้ ป ร ะ ม า ณ 200.78 ล ้ า น ล ู ก บ า ศก ์ ฟุ ต / ว ั น 


ธะ บ บ ร ะ บ า ย แบ บ ห อ ห ล ่ อ เย ็ น โด ย ใช ้ แห ล ่ ง น ้ า จ า ก แม ่ น ้ า 
ค ว า ม ร ้ อ น เจ ้ า พ ร ะ ย า 


ป ร ิ ม า ณ น ้ า ร ะ บ า ย ป ร ะ ม า ณ 266.400 ล ู ก บ า ศก ์ เม ต ร / ว ั น 


ร ะ ย ะ เว ล า ก ่ อ ส ร ้ า จ 35 เต ื อ น 


ค ว า ม ส ํ า ค ั ญ ป อ ง โค ร ง ถา ร ท ด แท น 
โร ง ไฟ ฟ้า พ ร ะ น ค ร ใต ้ ร ะ ย ะ ท ี ่ 1 





๑ ด ้ า น ค ว า ม ม ั ่ น ค ง ร ะ บ บ ไฟ ฟ้า : พ ื ้ นที ่ ก ร ุ ง เท พ ฯ ต ะ ว ั น ต ก ม ี ค ว า ม 
ต ้ อ ง ก า ร ไฟ ฟ้า ป ร ะ ม า ณ 3,000 เม ก ะ ว ั ต ต ์ แต ่ ม ี โร ง ไฟ ฟ้า 
ภา ย ใน พ ื ้ น ท ี ่ ป ร ะ ม า ณ 1.700 เม ก ะ ว ั ต ต ์ (โร ง ไฟ พ ้ า พ ร ะ น ค ร 
เห น ื อ 700 เม ก ะ ว ั ต ต ์ แล ะ โร ง ไฟ ฟ้า พ ร ะ น ค ร ใต ้ 1,000 
เม ก ะ ว ั ต ต ์ ) ซึ ่ ง ค ว า ม ต ้ อ ง ก า ร ไฟ ฟ้า ส ่ ว น ท ี ่ เห ล ื อ ต ้ อ ง ร ั บ ผ่ า น 
ร ะ บ บ ส ่ ง ไฟ ฟ้า จ า ก ภา ค อ ื ่ น ป ร ะ ม า ณ 1.300 เม ก ะ ว ั ต ต ์ โด ย 
ห า ก โร ง ไฟ พ ้ า ภา ย ใน พ ื ้ น ท ี ่ ถู ก ป ล ด อ อ ก จ า ก ร ะ บ บ แล ะ ไม ่ ม ี 
โร ง ไฟ พ ้ า ท ด แท น จ ะ ท ํ า ให ้ ค ว า ม ต ้ อ ง ก า ร ไฟ พ ้ า ใน บ ร ิ เว ณ น ี ้ 
ต ้ อ ง พ ึ ่ ง พ า ก า ร ส ่ ง ไฟ พ ้ า จ า ก ภา ค อ ื ่ น เข ้ า ส ู ่ พ ื ้ น ท ี ่ ก ร ุ ง เท พ ฯ 
ต ะ ว ั น ต ก เพ ี ย ง อ ย ่ า ง เด ี ย ว ท ํ า ให ้ ม ี ค ว า ม เส ี ่ ย ง ท ี ่ จ ะ ท ํ า ให ้ ไฟ ฟ้า 
ต ั บ เป ็ น ว ง ก ว ้ า ง ไต ้ 


๑ ด ้ า น เท ค น ิ ค ร ะ บ บ โฟ ฟ้า : โร ง ไฟ ฟ้า ท ด แท น โร ง ไฟ ฟ้า พ ร ะ น ค ร 
ใต้ ร ะ ย ะ ท ี ่ 1 ม ี ค ว า ม จ ํ า เป ็ น ต ่ อ ค ว า ม ม ั ่ น ค ง ขอ ง ร ะ บ บ ไฟ ฟ้า 
เน ื ่ อ ง จ า ก อ า จ เก ิ ด เห ต ุ ก า ร ณ์ ไฟ พ ้ า ด ั บ เป ็ น บ ร ิ เว ณ ก ว ้ า ง ใน 
เข ต ก ร ุ ง เท พ ฯ แล ะ ป ร ิ ม ณ ฑ ล ใน ก ร ณี ท ี ่ โร ง ไฟ ฟ้า พ ร ะ น ค ร ใต ้ 
ชุ ด ท ี ่ 2 ห ร ื อ ชุ ด ท ี ่ 3 ห ย ุ ด ซ่ อ ม บ ํ า ร ุ ง แล ะ ต ้ อ ง ร อ ง ร ั บ ใน ก ร ณี 
ที่ เก ิ ด เห ต ุ ฉุกเฉิน ขอ ง ส า ย ส ่ ง 500 ก ิ โล โว ล ต ์ ท ี ่ ใช ้ ล ่ ง ไฟ พ ้ า 
จ า ก ภา ค อ ื ่ น เข ้ า ล ู ่ ก ร ุ ง เท พ ฯ แ น ว ใด แน ว ห น ึ ่ ง ถู ก ป ล ด อ อ ก จ า ก 
ร ะ บ บ ไป จ ะ ท ํ า ให ้ ส า ย ส ่ ง 230 ก ิ โล โว ล ต ใน เข ต ก ร ุ ง เท พ ฯ ช ั ้ น ใน 
จ ่ า ย ไฟ พ ้ า เก ิ น พ ิ ก ั ด ท ํ า ให ้ ม ี ค ว า ม เส ี ่ ย ง ท ี ่ จ ะ เก ิ ด ไฟ ฟ้า ด ั บ 


๑ ค ้ า น ป ร ะ ส ิ ท ธิ ภา พ ก า ร ผล ิ ต : ห า ก ไม ่ ม ี โร ง ไฟ ฟ้า ท ด แท น โร ง 
ไฟ พ ้ า พ ร ะ น ค ร ใต ้ ก ฟ ผ . จ ํ า เป ็ น ต ้ อ ง ย ื ด อ า ย ุ โร ง ไฟ พ ้ า ชุ ด เต ิ ม 
อ อ ก ไป เพ ื ่ อ ร ั ก ษา ร ะ ด ั บ ค ว า ม ม ั ้ น ค ง ร ะ บ บ ไฟ ฟ้า ซึ ่ ง ม ี ต ้ น ท ุ น 
ก า ร ผล ิ ต 471 บ า ท / ห น ่ ว ย ขณะ ท ี ่ โร ง ไฟ ฟ้า ท ด แท น ให ม ่ ม ี 
เท ค โน โล ย ี ท ี ่ ด ี ขึ ้ น จ ะ ม ี ต ้ น ท ุ น ก า ร ผล ิ ต ป ร ะ ม า ณ 400 บ า ท / 
ห น ่ ว ย (ร า ค า ต ้ น ท ุ น เฉ ล ี ่ ย ) 


ด ้ า น ป ฏิ บ ั ต ิ ก า ร แล ะ ค ว บ ค ุ ม : โร ง ไฟ ฟ้า ท ด แท น เป ็ น โร ง ไฟ ฟ้า 
ให ม ่ ท ํ า ให ้ ม ี ค ว า ม ย ื ด ห ย ุ ่ น ท า ง ต ้ า น ป ฏิ บ ั ต ิ ก า ร เน ื ่ อ ง จ า ก 
ส า ม า ร ถ ใ ช้ เช ื ้ อ เพ ล ิ ง ส ํ า ร อ ง ใน ก า ร เต ิ น เค ร ื ่ อ ง โร ง ไฟ ฟ้า 
น อ ก จ า ก น ี ้ ส า ม า ร ถ ห ย ุ ด โร ง ไฟ ฟ้า เพ ื ่ อ บ ํ า ร ุ ง ร ั ก ษา ได ้ ได ย ไม ่ ม ี 
ผล ก ร ะ ท บ ต ่ อ ค ว า ม ม ั ่ น ค ง ร ะ บ บ ไฟ ฟ้า 


ด้ า น ต ว า ม เส ี ย ง : ใน ก ร ณี ท ี ่ เก ิ ด เห ต ุ ส ุ ต ว ิ ส ั ย ก ั บ ร ะ บ บ ส ่ ง ไฟ ฟ้า 
จ ะ ส ่ ง ผล ให ้ เก ิ ด ไฟ ฟ้า ด ั บ (8 ไล ๕ แอ น!) ใน บ ร ิ เว ณ พ ร ะ น ค ร ใต ้ 
ธน บ ุ ร ี แล ะ บ า ง ก อ ก น ้ อ ย อ า จ จ ะ ส ่ ง ผล ก ร ะ ท บ ต ่ อ ก ร ุ ง เท พ ฯ 


ชั้น ใน ไต ้ 


ด ้ า น ผล ก ร ะ ท บ ต ่ อ ขุ ม ขน : ก า ร ก ่ อ ส ร ้ า ง โร ง ไฟ พ ้ า ท ด แท น ใน 
พื ้ น ท ี ่ เด ิ ม จ ะ ม ี ผล ก ร ะ ท บ ต ่ อ ชุ ม ชน น ้ อ ย ก ว ่ า เม ื ่ อ เป ร ี ย บ เท ี ย บ 
ก ั บ ก า ร ก ่ อ ส ร ้ า ง ร ะ บ บ ส ่ ง ไฟ ฟ้า แน ว ให ม ่ เข ้ า ม า เน ื ่ อ ง จ า ก ต ้ อ ง 
ม ี ก า ร จ ั ด ก ร ร ม ส ิ ท ธิ ์ ท ี ่ ด ิ น เพ ื ่ อ จ ั ด ห า เข ต ร ะ บ บ โค ร ง ข่ า ย ไฟ ฟ้า 
ซึ ่ ง จ ะ ต ้ อ ง เก ี ่ ย ว ข้ อ ง ก ั บ ป ร ะ ชา ชน ต า ม แน ว เข ต ร ะ บ บ โค ร ง ข่ า ย 


ไฟ ฟ้า ให ม ่ 















ภร ะ บ ว น ภา ร พ ล ิ ต ภร ะ แส ไฟ ฟ้า 





โร ง ไฟ พ ้ า ม ี ล ั ก ษ ณ ะ เป ็ น โร ง ไฟ พ ้ า พ ล ั ง ค ว า ม ร ้ อ น ร ่ ว ม ซึ ่ ง เป ็ น 
ก า ร ท ํ า ง า น ร ่ ว ม ก ั น ร ะ ห ว ่ า ง เค ร ื ่ อ ง ก ั ง ห ั น ก ้ า ย (a5 Turbine) เค ร ื ่ อ ง 
ก ั ง ห ั น ไอ น ้ า (Steam Turbine) แล ะ เค ร ื ่ อ ง ก ํ า เน ิ ต ไฟ ฟ้า (Generator) 
โด ย ใช ้ พ ล ั ง ง า น ค ว า ม ร ้ อ น จ า ก ก า ร เผา ไห ม ้ เช ื ้ อ เพ ล ิ ง (ก ๊ า ซ ธ ร ร ม ชา ต ิ 
ห ร ื อ น ้ า ม ั น ต ี เข ล ) เป ็ น ต ้ น พ ล ั ง ง า น ใน ก า ร ผล ิ ต ก ร ะ แส ไฟ พ ้ า แล ะ ใช ้ 
ไอ เส ี ย ท ี ่ อ อ ก จ า ก เค ร ื ่ อ ง ก ั ง ห ั น ก ้ า ย เป็นต้น พ ล ั ง ง า น ใน ก า ร ผล ิ ต ไอ น ้ า 
เพ ื ่ อ ขั บ เค ร ื ่ อ ง ก ั ง ห ั น ไอ น ้ า แล ะ เค ร ื ่ อ ง ก ํ า เน ิ ต ไฟ พ ้ า ซึ ่ ง ต ่ อ ร ว ม อ ย ู ่ บ น 
เพ ล า เต ี ย ว ก ั น เพ ื ่ อ ผล ิ ต ก ร ะ แส ไฟ ฟ้า ไอ น ้ า ท ี ่ ผ่ า น ก า ร ใช ้ ง า น แล ้ ว จ า ก 
เค ร ื ่ อ ง ก ั ง ห ั น ไอ น ้ า จ ะ ถู ก เป ล ี ่ ย น ส ภา พ ให ้ ก ล า ย เป ็ น น ้ า เพ ื ่ อ น ํ า ก ล ั บ 
. ไ ป ใช ้ ใน ก ร ะ บ ว น ก า ร ผล ิ ต ไอ น ้ า อ ี ก ค ร ั ้ ง โด ย ผ่ า น ไอ น ้ า เข ้ า ส ู ่ เค ร ื ่ อ ง 
ค ว บ แน ่ น (C๐ ndense ะ ) ซึ ่ ง ใช ้ น ้ า เป ็ น ต ั ว ห ล ่ อ เย ็ น น ้ า ห ล ่ อ เย ็ น ท ี ่ 
อ อ ก จ า ก เค ร ื ่ อ ง ค ว บ แน ่ น ซึ ่ ง ม ี อ ุ ณ ห ภู ม ิ ส ู ง จ ะ น ํ า ไป ผ่ า น ห อ ห ล ่ อ เย ็ น 
(Cooling Tower) เพ ื ่ อ ล ด อ ุ ณ ห ภู ม ิ ล ง ให ้ ไก ล ้ เค ี ย ง ก ั บ แห ล ่ ง น ้ า 
ธร ร ม ชา ต ิ ก ่ อ น ร ะ บ า ย อ อ ก ส ู ่ ภา ย น อ ก ก า ร อ อ ก แบ บ โร ง ไฟ ฟ้า ได ้ 
ก ํ า ห น ด ให ้ ม ี ค ่ า ก า ร ร ะ บ า ย ม ล ส า ร ต ่ า โด ย ต ิ ด ต ั ้ ง 1 ๐ ๒ NO, Burner 
เพ ื ่ อ ค ว บ ค ุ ม ป ร ิ ม า ณ ก ๊ า ซอ อ ก ไซ ต ์ ขอ ง ไน โต ร เจ น NO) ท ี ่ เก ิ ด จ า ก 
ก า ร เผา ไห ม ้ เช ื ้ อ เพ ล ิ ง พ ร ้ อ ม ท ั ้ ง ต ิ ด ต ั ้ ง อ ุ ป ก ร ณ์ ต ร ว จ ว ั ด ค ่ า ม ล ส า ร 
ท า ง อ า ก า ศ ท ี ่ ป ล ่ อ ง โร ง ไฟ ฟ้า เพ ื ่ อ เฝ้า ต ิ ด ต า ม ก า ร ร ะ บ า ย ไม ไห ้ ป ล ่ อ ย 
ม ล ส า ร เก ิ น ก ว ่ า ค ่ า ม า ต ร ฐา น ท ี ่ ก ํ า ห น ด ไว ้ 





ภา ร ด ํ า เน ิ น ก า ร ป ้ อ ง ภั น ท ล ะ ห ก ั ไป 
พ ล ก ร ะ ท บ ส ิ ่ ง ห ว ด ล ้ อ ม เด้ า น ต ่ า ง ๆ 





ด ้ า น ค ุ ณ ภ า พ น ้ า 

ร ค้. i nt ร ซี 

๑ น ้ า ท ิ ้ ง จ า ก ก า ร อ ุ ป โภ ค บ ร ิ โภ ค บ ํ า บ ั ด ด ้ ว ย ร ะ บ บ บ ํ า บ ั ด น ้ า เส ี ย 
ล ํ า เว ็ จ ร ู ป (Septic โล ก k) โด ย ก า ร ส ู บ อ อ ก ไป ย ั ง บ ่ อ พ ั ก น ้ า แล ะ 
ส ่ ง ก ํ า จ ั ด ย ั ง ห น ่ ว ย ง า น ร ั บ ก ํ า จ ั ด ท ี ่ ไต ้ ร ั บ อ น ุ ญา ต จ า ก ก ร ม โร ง ง า น 
อ ุ ต ส า ห ก ร ร ม 

เล ต ว 

๑ น ้ า ท ี ่ ร ะ บ า ย จ า ก ห อ ห ล ่ อ เย ็ น จ ะ ถู ก ค ว บ ค ุ ม อ ุ ณ ห ภู ม ิ น ้ า ณ จ ุ ด 
ป ล ่ อ ย ล ง แม ่ น ้ า เจ ้ า พ ร ะ ย า ให ้ แต ก ต ่ า ง จ า ก ส ภา พ ธร ร ม ชา ต ิ ไม ่ 
เก ิ น 2 อ ง ศา เซ ล เซ ี ย ส 

๑ อ อ ก แบ บ ร ะ บ บ แย ก น ้ ้ า ฝน ป น เบ ื ้ อ น แล ะ น ้ า ฝน ไม ่ ป น เบ ื ้ อ น อ อ ก 
จ า ก ก ั น โด ย น ้ า ฝน ป น เบ ื ้ อ น จ ะ ถู ก ส่ ง ไป ย ั ง (ป Sep ล rator 


ด ้ า น ค ุ ณ ภ า พ อ า ถา ศ 

๑ ฉี ด พ ร ม น ้ า บ ร ิ เว ณ พ ื ้ น ท ี ่ ก ่ อ ส ร ้ า ง แล ะ ถนน ท า ง เข ้ า - อ อ ก โค ร ง ก า ร 
อ ย ่ า ง น ้ อ ย ว ั น ล ะ 2 ค ร ั ้ ง 

๑ ใช ้ ผ้า ใบ ค ล ุ ม ให ้ ม ิ ด ชิ ด ขณะ ท ํ า ก า ร ขน ส ่ ง ว ั ส ด ุ อ ุ ป ก ร ณ์ ก า ร 
ก ่ อ ส ร ้ า ง ท ี ่ อ า จ พ ุ ้ ง ก ร ะ จ า ย 

๑ จ ํ า ก ั ด ค ว า ม เร ็ ว ขอ ง ร ถ บ ร ร ท ุ ก ภา ย ใน พ ื ้ น ท ี ่ โร ง ไฟ พ ้ า ฯ ไม ่ เก ิ น 
25 ก ิ โล เม ต ร ต ่ อ ชั ่ ว โม ง แล ะ ท ํ า ค ว า ม ส ะ อ า ด ล ้ อ ร ถก ่ อ น อ อ ก จ า ก 
บ ร ิ เว ณ พ ื ้ น ท ี ่ ก ่ อ ส ร ้ า ง ส ู ่ ถนน ส า ธา ร ณะ เพ ื ่ อ ล ด ก า ร เก ิ ด ผุ ่ น 

๑ ต ิ ด ต ั ้ ง อ ุ ป ก ร ณ์ ต ร ว จ ต ิ ด ต า ม ก า ร ร ะ บ า ย ม ล ส า ร ท า ง อ า ก า ศ แ บ บ 
ต ่ อ เน ื ่ อ ง (2 ๐ ก ษ์ ท น อ น ร Emission Monitoring System: CEMS) 
เพ ื ่ อ ต ิ ด ต า ม ผล ก า ร ค ว บ ค ุ ม ม ล ส า ร ท า ง อ า ก า ศ จ า ก ป ล ่ อ ง 
โร ง ไฟ พ ้ า โด ย ร ะ บ บ ก า ร ต ร ว จ ต ิ ด ต า ม จ ะ แส ด ง ค ่ า ค ว า ม เข ้ ม ขั ้ น 
ขอ ง ก ้ า ช อ อ ก ไซ ต ์ ขอ ง ไน โต ร เจ น (ม 0,). อ อ ก ซิ เจ น (02). 
อ ั ต ร า ก า ร ไห ล (Fl อ w Rate) แล ะ อ ุ ณ ห ภู ม ิ (Temperature) 
ขอ ง ไอ เส ี ย ท ี ่ ร ะ บ า ย อ อ ก ท า ง ป ล ่ อ ง ร ะ บ า ย อ า ก า ศ เ ล ี ย จ า ก He ล t 
Recovery Steam Generator (HRSG) ขอ ง แต ่ ล ะ เค ร ื ่ อ ง 
เพ ื ่ อ ต ร ว จ ส อ บ ค ่ า ค ว า ม เข ้ ม ข้ น ขอ ง ม 0, ท ี ่ ร ะ บ า ย อ อ ก 
จ า ก ป ล ่ อ ง แล ะ เป ็ น ก า ร เ ผ ้ า ร ะ ว ั ง ไม ให ้ ม ี ก า ร ร ะ บ า ย 
ม ล ส า ร ท า ง อ า ก า ศ ส ู ง เก ิ น ค ่ า ม า ต ร ฐา น ท ี ่ ก ํ า ห น ด 












ด ้ า น ค ุ ณ ภ า พ เส ี ย ว 
๑ ป ร ะ ชา ส ั ม พ ั น ธ์ ให ้ ชุ ม ชน โด ย ร อ บ โร ง ไฟ ฟ้า พ ร ะ น ค ร ใต ้ 
ได ้ ร ั บ ท ร า บ ห า ก ก ิ จ ก ร ร ม ก ่ อ ส ร ้ า ง ก ่ อ ให ้ เก ิ ด เส ี ย ง ต ั ง ม า ก 

ก ว ่ า ป ก ต ิ โด ย แจ ้ ง ให ้ ชุ ม ชน ท ร า บ ล ่ ว ง ห น ้ า อ ย ่ า ง น ้ อ ย 7 ว ั น 

๑ ก ิ จ ก ร ร ม ท ี ่ ก ่ อ ให ้ เก ิ ด เส ี ย ง ต ั ง จ ะ ต ้ อ ง ด ํ า เน ิ น ก า ร ใน ช่ ว ง เว ล า 
ก ล า ง ว ั น เท ่ า น ั ้ น (เว ล า 07.00 -18.00 น .) 

๑ บ ร ิ เว ณ พ ื ้ น ท ี ่ ร ื ้ อ ถอน แล ะ ก ่ อ ส ร ้ า ง ท ี ่ อ ย ู ่ ไก ล ้ ชุ ม ชน แล ะ อ ย ู ่ ต ิ ด ก ั บ 
ร ั ้ ว ก ฟ ผ . ให ้ ก ั ้ น ด ้ ว ย แผ ่ น เห ล ็ ก (Stee! Shee!) ท ี ่ ม ี ค ว า ม ห น า 
127 ม ิ ล ล ิ เม ต ร ส ู ง 4 เม ต ร 

๑ ต ิ ด ต ั ้ ง อ ุ ป ก ร ณ์ ล ด ร ะ ด ั บ เส ี ย ง (Silencer) เพ ื ่ อ ล ต เส ี ย ง ต ั ง จ า ก 
ก า ร ร ะ บ า ย ค ว า ม ต ั น ไฮ น ้ า บ ร ิ เว ณ 8 ไอ พ - ๐ ff Valves, Release 

Valve ขอ ง HRSG, Gas Turbine Inlet Air System 
แล ะ เค ร ื ่ อ ง จ ั ก ร อ ื ่ น ๆ 
ด ้ า น ก า ร ค บ น า ค บ 

๑ ห ล ี ก เล ี ่ ย ง ก า ร ขน ส ่ ง ใน ช่ ว ง เว ล า เร ่ ง ด ่ ว น (ร ะ ห ว ่ า ง เว ล า 07.00- 
09.00 น . แล ะ 1600-1800 น .) เพ ื ่ อ ล ด ปัญหา ก า ร จ ร า จ ร ต ิ ด ขั ด 

๑ จ ํ า ก ั ต ค ว า ม เร ็ ว ขอ ง ร ถ ขน ส่ ง ใน บ ร ิ เว ณ ชุ ม ชน ไม ่ เก ิ น 40 ก ิ โล เม ต ร 
ต ่ อ ชั ่ ว โม ง เพ ื ่ อ ค ว า ม ป ล อ ต ภั ย ขอ ง ชี ว ิ ต แล ะ ท ร ั พ ย ์ ส ิ น ขอ ง 
ป ร ะ ชา ชน ท ี ่ อ ย ู ่ ไก ล ้ พ ื ้ น ท ี ่ ก ่ อ ส ร ้ า ง 

๑ ก ํ า ห น ด ให ้ ม ี ก า ร ค ว บ ค ุ ม น ้ า ห น ั ก ร ถ บ ร ร ท ุ ก ม ิ ให ้ เก ิ น ก ว ่ า ท ี ่ ก ฎ ห ม า ย 
ก ํ า ห น ด 

๑ ก า ร ขน ย ้ า ย อ ุ ป ก ร ณ์ เค ร ื ่ อ ง จ ั ก ร ท ี ่ ม ี น ้ า ห น ั ก ม า ก แล ะ ม ี ขน า ด ให ญ่ 
ให ้ ขน ล ่ ง ท า ง น ้ า เป ็ น ห ล ั ก ให ้ ม ี ก า ร บ ั น ท ึ ก จ ํ า น ว น เท ี ่ ย ว ขอ ง เร ื อ 
ที ่ เข ้ า เท ี ย บ ท ่ า ร ว ม ถึ ง อ ุ บ ั ต ิ เห ต ุ แล ะ ส า เห ต ุ ท ี ่ เก ิ ด ขึ ้ น 

ด ้ า น บ ย ะ แล ะ ถา ก ป อ ง เส ี ย 

๑ จ ั ด ห า ภา ชน ะ ร อ ง ร ั บ ม ู ล ฝอย ท ี ่ เก ิ ด จ า ก ก า ร อ ุ ป โภ ค บ ร ิ โภ ค ขอ ง 
ค น ง า น ใน บ ร ิ เว ณ พ ื ้ น ท ี ่ ก ่ อ ส ร ้ า ง แล ะ ให ้ ผู ้ ร ั บ เห ม า ก ่ อ ส ร ้ า ง จ ั ด เก ็ บ 
เพ ื ่ อ น ํ า ไป ก ํ า จ ั ด ม ู ล ฝอย ท ุ ก ว ั น 

๑ ให ้ ผู ้ ร ั บ เห ม า ร ว บ ร ว ม ก า ก ขอ ง เล ี ย ห ร ื อ ขยะ ม ู ล ฝอย ภา ย ใน พ ื ้ น ท ี ่ 
ก ่ อ ส ร ้ า ง ไป ไว ่ ไน พ ื ้ น ท ี ่ ก อ ง เก ็ บ ห ล ั ง จ า ก น ั ้ น ส ่ ง ให ้ ห น ่ ว ย ง า น ภา ย 
น อ ก ท ี ่ ไต ้ ร ั บ อ น ุ ญา ต จ า ก ห น ่ ว ย ง า น ร า ช ก า ร น ํ า ไป ก ํ า จ ั ด ภา ย ใน 

90 ว ั น ห ร ื อ เม ื ่ อ ก า ก ขอ ง เส ี ย ม ี ป ร ิ ม า ณ ท ี ่ เห ม า ะ ส ม 





ป ร ะ ไย ชน ์ ท ี ่ ได ้ ร ั บ อ า ก โค ร ง ก า ร 





1. ร ั ก ษา ร ะ ด ั บ ค ว า ม ม ั ่ น ค ง ขอ ง ร ะ บ บ ไฟ ฟ้า ขอ ง ป ร ะ เท ศ โ ด ย 
ส า ม า ร ถ ร อ ง ร ั บ ค ว า ม ต ้ อ ง ก า ร ใช ้ ไฟ ฟ้า ได ้ อ ย ่ า ง เพ ี ย ง พ อ แล ะ 
ม ี เส ถี ย ร ภา พ 


2. ล ด ค ว า ม ส ู ญ เ ส ี ย ขอ ง ร ะ บ บ ไฟ ฟ้า เน ื ่ อ ง จ า ก ก า ร ส ่ ง พ ล ั ง ง า น 
ไฟ พ ฟ้า จ า ก แห ล ่ ง อ ื ่ น ๆ ท ี ่ อ ย ู ่ ห ่ า ง ไก ล ม า ย ั ง ศู น ย ์ ก ล า ง ก า ร ใช ้ ไฟ ฟ้า 
ร ว ม ท ั ้ ง เพ ิ ่ ม ค ว า ม ค ล ่ อ ง ต ั ว ใน ก า ร ค ว บ ค ุ ม แล ะ ก า ร จ ่ า ย ไฟ ฟ้า 


3. ม ี ก า ร พ ั ฒ น า ส ั ง ค ม ว ั ฒ น ธร ร ม แล ะ ว ิ ถี ชี ว ิ ต ค ว า ม เป ็ น อ ย ู ่ ขอ ง 
ชุ ม ชน ท ี ่ อ ย ู ่ ไก ล ้ เค ี ย ง โร ง ไฟ ฟ้า ท ั ้ ง ใน ด ้ า น ก า ร พ ั ฒ นา ท ้ อ ง ถิ ่ น 


ก า ร ศึ ก ษา ส ุ ข ภา พ อ น า ม ั ย แล ะ ส ิ ่ ง แว ด ล ้ อ ม ต ล อ ด จ น ก า ร 
บ ร ร เท า ส า ธา ร ณ ภ ั ย ต ่ า ง ๆ 


4. ม ี ก า ร จ ้ า ง ง า น ใน พ ื ้ น ท ี ่ ม า ก ขึ ้ น เป ็ น ก า ร เพ ิ ่ ม ร า ย ได ้ ให ้ แก ่ ชุ ม ชน 


5. ชุ ม ชน ได ้ ร ั บ ป ร ะ โย ชน ์ จ า ก เง ิ น ก อ ง ท ุ น พ ั ฒ น า ไฟ พ ฟ้า เพ ื ่ อ ก า ร 
พ ั ฒ น า ชุ ม ชน 


“YY 
- 
๑ 







ณ์ 1. 
พ ิ ม พ ์ ค ร ั ้ ง ท ี ่ : 

อ อ ก แบ บ แล ะ : 
จ ั ด ท ํ า โด ย 


พ ิ ม พ ์ ท ี ่ 


